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असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 145) पटना , मंगलवार , 16 फरवरी 2016 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

9 फरवरी 2016 
सं0 प्र02 / ज0वि0नि0 - 10 / 93 ( खण्ड ) - 02 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 18, दिनांक 18.07. 2014 द्वारा 
बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0 के निदेशक मंडल में नियुक्त श्री दयानिधान पाण्डेय, प्रबंध निदेशक, बिहार 
राज्य जल विद्युत निगम एवं श्री बालामुरूगन डी0 , प्रबंध निदेशक , नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के 
स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0 
के निदेशक मंडल में उनके स्थान पर बिहार राज्य द्वारा नियुक्त किये जाने वाले निदेशकों को निम्न प्रकार से 
नियुक्त किया जाता है : 

श्री संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी, प्रबंध निदेशक , 
बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिo 

निदेशक 
श्री आर0 लक्ष्मणन , प्रबंध निदेशक , 
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड 

अंशकालिन निदेशक 


निदेशक मंडल के शेष निदेशक पूर्ववत् रहेगें । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 145 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 
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